169mm (6. 65") 



0-MNT-V1/V2 Mounting Kit 

Mounting Template 



Use the image below as template for mounting your AP-270-MNT-V1 or AP-270-MNT-V2 Mounting Kit. 

All mounting holes have a 9mm diameter. 
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26. 5mm (1. 04") 




















